RM 0,50 


— SCHNEIDERS RADIO-SCHALTBILD-SAMMLUNG 


Nr. 6 

Volksempfänger VE 301 für Wechselstrom 



An Stelle der RGN 364 kann ein Trockengleichrichter 220 V/0,03 A verwen¬ 
det werden. 


Stückliste: 

y 1 Drehkondensator 500 cm 
'' 1 Rückkopplungskondensator 180 crn 
y. 1 Kondensator 100 cm 
>1 „ 60 cm 

y 1 „ 500 cm 

1 luF 

2 „ 0,1 p,F 

1 „ 2 [iF 

yl ■ „ 4^lF 

/ 2 Widerstand 2 MQ 
1 „ 60 Tu 


1 Widerstand 0,1 MU 
1 „ 3000 U 

1 „ 700 Q 

1 NF-Transformator 1:4 
1 Netz-Transformator VE 30 inA 

Röhren: 

1 REN 904 
' 1 RES 164 
1 RGN 354 
1 Sicherung 0,5 Amp 
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SCHNEIDERS RADIO-SCHALTBILD-SAMMLUNG 


Nr. 7 

Hochwertiger Einkreis-Zweiröhren-Empfänger 

für Allstrom 



Stückliste: 


1 Kondensator 100 pF 

1 „ 300 pF 

2 „ 600 pF 

V 1 „ 1 000 pF 

.1 „ 4 000 pF 

2 ,, 10 000 pF 

2 Elektrolytkondensatoren je 16 uF 
1 Elektrolytkondensator 25 pF lö V 
1 Widerstand 160 Q 
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1 Widerstand 1,6 Mtl 
V 1 „ 2 MQ 

1 hochbelastbarer Drahtwiderstand 
1200 D 

/ 1 Abstimmkondensator 500 pF 
1 Rückkopplung-skondensator 250 pF 
1 Drossel 50 mA, 27 Hy 
1 Drossel 100 Hy, 6,5 kSJ 
1 VE Spulensatz 
1 Sicherung 0,5 A 
1 zweipoliger Netzschalter 

Köhren; 

UCLll, UYll 


Im nluiclieii Vcrliiito erschienene Literatur: DR B 88: \V. \V. Diefenhacli, Einhundert, neuzeit¬ 
liche Rundfiink-EmpfäriKer- und Verstärker-Setialtuiigen. Schneiders Tabelle Xr. 1: Berech¬ 
nung vnn Xetztranaformatoren. .Sclineiders Tabelle Xr, 2: Wlckcldntcn f. Empfänger-Spulen 


deutsch-literarisches ||[,KSTITUT J. SCHNEIDER, BERLIN-TEMPELHOF 

Ncchdruck verbotan. PHnted In Qerinany. Oruckerloubnl» ä. US Informotlon Services Control Sectlon 10 000 lil, 4G Druck : Ernst Stainiger, Berlin SW 61 


* 











RM 0,60 


SCHNEIDERS RADIO-S CH ALTBILD-SAMMLUN G 

—hans-Jc; ’ * ' 3i ar 


Einkreis-Zweiröhren-Taschenempfänger 

mlt-iSiHlßHiren, Heizspannung: 1,5 Volt einzellige Stab-Batterie, 
Gesamt-Heizstrom: 50 mA 


DF11 DC11 



Stückliste: 

1 Röhre DF 11 
1 Röhre DCll 
1 Drehkondensator 500 pF 
1 Drehkondensator 300 pF 
1 Kondensator 200 pF 
1 „ 0,1 pF 

1 „ 10 000 pF 


1 Kondensator 5000 pF 
1 Widerstand 1 MD 
1 „ 0,5 Mtl 

1 „ 0,1 MQ 

1 „ 0,3 MD 

1 „ 1 MD 

1 Stab-Ratterie 1,5 Volt 


L I I. « r ii t u r : ))itB70: Eliiisniarin, TiKiisfKHta’ilc TtiindfiinU-Kjripriiriui'r für Rimrc und 
Holm. DK B 88; W. W. Diofoiiliuoh, Kinhuiiderl. neuzeitliche Kundfunk-Kinpfüngcr- und 
Vcrstäiker-Scbaltunsen. Sclmciclcrs Tabcllo Nr. 2: WickeUlaten für Empfäiißcr-Spiilen 
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SCHNEIDERS RADIO-SCHALTBILD-S AJÜ G 


•NT Weimar 

Nr. 11 l^.-Engrls-r 

Einkreis-Dreiröhren-Allwellenempfänger 

für Wechselstrom 




Einz eiteilliste: 


1 HF-Univ.-Transformator P 270 
1 6pol. Nockens,chalter 
1 HF-Drossel 
1 HF-Netzfilter F206 
1 Netztransformator N 104 B 
1 Ausgangstransformator V 128 
1 Netzdrossel D 22 B 
C 1 Einf.-Drehkondensator 
C 2 Trol,-Drehkondensator, 260 cm 
C 6 Becherkondensator 2 
C 7, C 8 Rohrkondensator 0,1 ^P 
C 9 Elektrol.-Kond. 100 liF/ 25 V 
C 10, C 11 Elektrol.-Kond. 2 X 8 uF/ 
450 Volt 

C 3, C 5 Rohr-Kondensator 100 pF 
C 4 Rohr-Kondensator 10 000 pF 
C 12, C 13 Rohr-Kondensator 5000 pF 
R 1 Widerstand 2 MO 
R 2, R 9 „ 10 KO 


R 3 Widerstand 200 KO 
R 4 „ 20 KO 

R 5 „ 2,5 MO 

R 6 „ 100 KO 

R 7 „ 1 KO 

R 8 „ 150 Ohm 

PI — S = Potentiometer mit Schalter 
1 MO log. 

P 2 Entbrummer 100 Ohm 
1 Aluminium-Chassis 460 X 250 X 70 
X 2 mm 

1 Sicherungseiement, kompl. 300 mA 
1 Netzanschlußschnur mit Stecker 
Kieinmaterial 

Röhren: 

1 AF 7 Telefunken oder Vaivo 
1 AL 4 Telefunken oder Vaivo 
1 AZ 1 Telefunken oder Vaivo 


9 Im gleichen Verlage erschienene Literatur: DK B 88: W. W. Diefenbach, Einhundert neuzeit¬ 

liche Rundfunk-EmpfSngcr- und Verstlrker-Schaltungen. Schneiders Tabelle Nr. 1: Berech¬ 
nung Ton Netztransforraatoron. Schneiders Tabelle Nr. 2; Wickeldaten f. Empfinger-Spulen 
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SCHNEIDERS RADIO-SCHALTBILD-SAMMLUNG 



Nr, 14 

Zwei^eis-Dreiröhren-Universalempfanger 

' für Alistrom- und Batteriebetrieb 



Stückliste: 


Röhren: KF 4, KF 4, KL 1 1 Anodendrossel 30 niA 

Stromteil für Batteriebetrieb: 1 Nicdervolt-Elektrolyt-Kondensator 

Heizbatteriebehälter f. 4 St. Taschen- 10 000 (rF/6 Volt 
lampenbatterien mit Kontaktlei.sten 1 Elektrolyt-Kondensator 2 X 8 pF 

1 Elektrolyt-Kondensator 20 p.F/10 V 1 Elektrolyt-Kondensator 20 pF/10 V 

1 Widerstand 500 Q, 1 Watt 1 Widerstand 30 0 (mit Drahtenden) 

Allstromnetzteil: 1 Widerstand 1 MO (mit Drahtenden) 

Streifenwiderstand 700 0 mit Abgriff 0,5 Watt 

bei 300 O 1 Netzspannungsschalter (dreipol. 

Eisenurdox-Widerstand EU IV Stufenschalter) 

Selen-Heizgleichrichter 12/0,3 B II 1 Sicherungslämpchen 0,2 Amp. mit 

Selen-Anodengleichrichter lJO/0,03 Fassung 

1 Heizdrossel 50 Q 0,2 Amp. l Sicherungsstecker mit 2 Sicherungen 

’ ’t 

Iin gleichen Verlage erschienene Literaler: DK B 88: W. \V. Diefenbach, Einhundert neuzeit¬ 
liche Rundfunk-Empfänger- und Veratärker-Sehaltungen. Schneiders Tabelle Nr. I: Berech¬ 
nung von Netztratisfurmatorcn. Schneiders Tabelle Nr, 2: Wiekeidaten f. Empfänger-Spulen 
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